EUGENIUSZ Sas WITWICKI 


Artysta, malarz 


urodzony w roku 185/, po długoletniej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
w dniu 1-go Maja 1893 rozstał się z tym światem. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 3-20 Maja o godz. 3ej popołudniu, z domu przy ulicy Krowoderskiej Nr. 41, na który 


pozostała Zona Znajomych 1 pobożną Publiczność zaprasza. 


Kraków, 1893 — Drukarnia Uniwersytecka. 


